
フトウエア編 


Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウエアじついて説明します。 


ミ3^付の CD - ROM につし^て（^132ぺージ、） . 本体にミ付の 「 EXPRESS 目 UILDER 」 CD - ROM に 

収められているソフトウエアについて紹介しま 
す。 


EXPRESS 巨 UILDER (->133ぺージ） . セットアップツール 「 EXPRESS 目 UILDER 」 につ 

いて説明します。 

ExpressPicnic (一 139 ページ） . シームレスセットアップ用パラメータディスク 

(セッ ト アップパラメータ FD ) を 作成す るツール 
「 ExpressPicnic 」 について説明します。 

Express 本体用バンドルソフトウエア（一147ぺージ） .... Express サーバにインストールするバンドルソフ 

トウエアについて説明します。 

管理 PC 用バンドルソフトウエア（一163ぺージ） . Express サーバを監視-管理するための管理 PC 

にインス I -ールするバンドルソフトウエアについ 
て説明します。 


ONL- 3102 gN-110Ga-000-03-0409 
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添付の CD-ROM について 

添付の rEXPRESSBUILDER ®」 CD - ROM には、 Express サーバを容易にセットアップするためのユーティ 
リティやを種バンドルソフトウエアが収録されています。これらのソフトウエアを活用することにより、 
Express サーバの機能をより多く引き化すことができます。 

M-O 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM は、 Express ヴーバの設定び完了した後でも、 OS の再 
インストールや BIOS のアップデートなどで使用される機会びあります。なくさないように 
大切に保存しておいてください。 



■ I ; • ビルド-トウ•才ーダで購入した装置のハードディスクドライブには電源管理をする次 

I レ、,卜 I のユーティリティがインストールされている場合があります。それぞれのぺージを参照 

してセットアップをしてくださし、（これらのユーティリティは EXPRESSBUILDER の中 
には含まれていません）。 

- ESMPRO/UPSController Ver. 2.1(157 ぺージ参照） 

— Pow が Chute plus Ver. 5.11J/5.2J(161 ぺージ参照） 

• RAID コントローラの RAID を設をするユーティリティはボード上のチップに搭載されて 
います。これらのユーティリティの操作方まについては、ボードに添付の説明書を参照 
してくださし、。 
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EXPRESS 巳 UILDER 


「 EXPRESSBUILDER 」 は、 Express 5800シリーズじ接続された八ードウエアを自動橫化して処理を進める 
セットアップ用統合ソフトウエアです。 EXPRESS 目 UILDER からシームレスセットアップを使用する際に 
は、 OS をインストールする八ードディスクドライブ（またはディスクアレイの論理ドライブ1台のみ)だけ 
を接続してセットアップしてください。 


起動メニユーにごいて 


EXPRESSBUILDER には2つの起動方まがあります。起動方法じよって表示されるメニュ ー 
や項目が異なります。 



n-O Express サーバ本体にディスクアレイコント□—ラボードび搭載されている時は、 
EXPRESSBUILDER を使用する場台にのみ、 LAN コンソールリダイレクシヨン機能を無 
効にしてください。 

• EXPRESSBUILDER CD-ROM か 5 起動する 

EXPRESS 巨 UILDER を Express サーノ \ の CD - 
R 0 M ドライブにセットして起動し、 

EXPRESS 巨 UILDER 内のシステムから起動す 
る方まです。この方まで Express サーバを起 
動するとちに示す 「 EXPRESS 目 UILDER トッ 
プメニュー」が表示されます。 

このメニューにある項目から Express サーバ 
をセツトアップします。 



ソ 

フ 

卜 

ヴ 

X 

ア 

編 


n-O • Express サーノ aU がのコンピュータおよび EXPRESSBUILDER び添付されてい 
た Express サーノ化|がの Express 已800シリーズで起動しないでください。故障 
の原因となります。 

• メニューの r シームレスセットアップ」を実行ずるとあ5かじめインス!ルされて 
いる OS を消去します。 OS もインス I ルし直ず必要びあります。 


EXPRESS 目 UILDER トツプメニューにつし^てはこの後の 「 EXPRESS 目 UILDER トツプメ 
ニュー」を参照してください。 


Windows び起動した後に EXPRESSBUILDER をセツトする 


Windows(Windows 95 UP を、または 
Windows NT 4.0 W 降)が起動した後に、 
EXPRESS 目 UILDER を CD-ROM ドライフ、、(こ 
セツトするとメニューが表示されます(ち図 
参照)。表示されたメニューダイア□グボ、ソ 
クスは r マスターコント□ールメニュー」と呼 
びます。 

マスターコント□ールメニューについてはこ 
の後の r マスターコント□ールメニュー」を参 
照してください。 
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EXPRESSBUILDER トップメニ 


EXPRESS 巨 UILDER トップメニューはハードウェアのセットアップおよび 0 S (オペレーティ 
ングシステム）のセットアップとインストールをするときじ使用します。 

n-O B I 0 S の設定を間違えると、 C D-R 0 M か5起動しない場合びありまず。 
目^ EXPRESSBUILDER を起動できない場合は、 CMOS Setup ユーティリティを起動して 
下のとおりに設定してください。 


「Boot」 メニューで rCDROM」 を1番上に、 「Floppy」 を2番目に設定ずる。 


起動 

次の手順に従って EXPRESS 巨 UILDER トップメニューを起動します。 

1. 周辺装置、 Express サーバの順に電源を ON じする。 

2. Express サーノ \ の CD-ROM ドライブ、へ 「 EXPRESS 目 ULDERJCD-ROM をセツトする。 

3. CD - ROM をセットした6、リセ、ソトするレ Ctrl > + < Alt > + < Delete > キーを押す）か、電源を 
OFF / ON して Express サーバを再起動する。 

CD - ROM か6システムが立ち上がり、 EXPRESS 目 ULDER が起動します。 

EXPRESS 目 UILDER が起動すると、 tTF のような EXPRESS 目 UILDER トップメニューが現 
れます。 



シームレスセッ ト アップ 



の巧な的なバラタータや巧巧のまをから OS、 を巷 
ユーテ<リティのイシストールまでを S 巧の 
CD-ROM rEXPRESSBUILDERj を巧って切れ目なく 
(シームレ义で）セットアップできる技自の 
セットアップ方まです • 


セットアップパラメータ FD の情報を参照して、切れ目なく（シー 
ムレスに）セットアップを巧います。 0S の再インストールを行 
う場合、こちらのセットアップ方式を選択してください。 


EXPRESSBUILDER に収められている各種ユーティリティを 
個別に起動し、オペレータによるセットアップを行います。 
また、インストール済み 0S に影響を与えることなくセット 
アップを行うことができます。 


ツ■ル 


終了 


EXPRESSBUILDER について説明しま 
す。セットアップを実行する前に一通 
り目を通しておくことをお勧めします。 


EXPRESS 己 UILDER の終了画面 
が表示されます。 


134 















シームレスセットアップ 

r シームレスセットアップ」とは、八ードウエアの内部的なパラメータや状態の設をから 0 S 
(Windows Server 2003 /Windows 2000). を種ユーティリティのインストールまでを添 
がの 「 EXPRESS 目 UILDERJCD - ROM を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップでき 
る Express 5800シリーズ独自のセットアップ方まです。 

購入時の状態と異なる八ードディスクドライブのパーティション設をで使用する場合や OS 
を再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップを 
この機能が代わって行います。 

r シームレスセットアップ」を選択すると、 OS のインス I -ールを開始します。 

n-O • 「シームレスセットアップ」は最初か5のセットアップであることを前提としているた 
め、実行すると八ードディスクドライブの内容び失われることびあります。 

• セットアップを開始した5、完了するまで本体装置の電源を OFF にしないでください。 

また、指示びあるまでセットアップパラメータ FD を取り出さないでください。 

ソ 

フ 

ツールメニュ ー 

ツールメニューは、 EXPRESS 巨 UILDER 
に収められているを種ユーティリティを 
個別で起動し、オペレータが手動でセッ 
トアップを行います。「シームレスセット 
アップ」では自動設定できない設定や、よ 
り詳細に設をしたい場合などに使用して 
ください。 

また、システム診断やサポートディスクの作成を行う場合も、ツールメニューを使用しま 
す。次に、ソールメニューじある項目について説明します。 

• RAID 情報のセーブ/リストア 

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフ□、ソピーディスクに保存また 
は、フ□、ソピーディスクから復元することができます。 

— RAID 情報のセーブ 

ディスクアレイコント□ー ラのコンフィグレーション情報をフ□、ソピーディスクに保 
存します。フォーマット済みのフ□、ソピーディスクを用意してください。 RAID の設 
定や変更を行った蹄ま、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報をセーブし 
てください。 

- RAID 情報のリストア 

フ□、ソピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコン 
卜□ーラ上の NVRAM と八ードディスクドライブに復元します。 「 RAID 情報のセー 
ブ」で作成したフ□、ソピーディスクを用意してください。コンフィグレーション情報 
が万一破壊された場合や、誤ってコンフィグレーション情報を変更してしまった場 
合は、本機能を使用してコンフィグレーション情報をリストアしてください。 


Express 已800シリーズ EXPRESSBUILDER Ver3.xxx-x Copyright(C) NEC Corporation 2003 


編 


RAID 情報のセーブ/リストア 


オフライン保守ユーティリティ 
システム診断 
サポートディスクの作成 
各種 BI0S/FW のアップデート 
ヘルプ 

トップメニューに戻る 


RAID] ン山-ラ：検出 
総テ。ィスク数：1 
A。 ック内テ’'ィスク数：1 
スタン ir’ イテ’’イスク：1 
RAID レへ‘、ル： 7 
ライ巧-ド： WRITE_THRU 
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例えば、故障などによりディスクアレイコント□ーラを交換する場合、八ードディ 
スクドライブ上のコンフィグレーション情報をディスクアレイコント□ーラの 
NVRAM へ保存する必要がありますが、もし誤って NVRAM のコンフィグレーション 
情報を八ードディスクドライブに保存してしまった場合は、本機能を使用してリス 
トアしてください。 

含 この機能をヴポートしていないディスクアレイコント□—ラもありまず。その場合、こ 
のメニューは表示されません。 

^ この機能は保守用です。保守] U かの目的で操作しないようにお願いいたします。誤った 
[ P ; 列操作を行うとデータを損失するおそれがあります。 


• オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユー 
ティリティです。詳細は199ページまたはオンラインヘルプを参照してください。 

• システム診断 

本体装置上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を 
橫査します。システム診断を実行すると、本体装置に応じてシステムチェック用プ□グ 
ラムが起動します。170ページを参照してシステムチェック用プ□グラムを操作してく 
ださい。 


• サポートディスクの作成 


サポートディスクの作成では、 EXPRESS 目 UILDER 内のユーティリティをフ□、ソピー 
ディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのイ 
ンストールの際に必要となるサポートディスクを作成します。なお、画面に表示された 
タイトルをフ□、ソピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。 

サポートディスクを作成するためのフ□、ソピーディスクはお客様でご用意ください。 

- Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESS 目 UILDER 

Windows Server 2003をインス I -- ルするときに必要となるサポートディスクを作 
成します （ r シームレスセットアップ」でインス I '''ールする場合は必要ありません）。 

- Windows 2000 0 EM - D に K for EXPRESS 目 UILDER 

Windows 2000 Server をインストールするときに必要となるサポートディスクを作 
成します （ r シームレスセットアップ」でインス I '''ールする場合は必要ありません）。 

- R 0 M - D 0 S 起動ディスク 


R 0 M - D 0 S システムの起動用サポートディスクを作成します。 


-オフライン保守ユーティリティ 


オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。 









• 各種 BIOS / FW のアップデート 

インターネット 「NEC 8番街」で配布される「を種目 IOS / FW のアップデートモジュール」を 
使用して、 Express サーバの目 IOS / FW (ファームウエア）をアップデートすることができ 
ます。「各種 BIOS / FW のアップデートモジュール」については、次のホームページに詳し 
い説明があります。 

『NEC 8番街』： http :// nec 8. com / 

各種 BIOS / FW のアップデートを行う手順は配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモ 
ジュール」に含まれる rREADME . TXT 」 に記載されています。記載内容を磕認した上で、 
記載内容に従ってアップデートを行ってください。 「 README . TXT 」 は Windows のメモ 
帳などで読むことができます。 


I — "〇 BIOS/FW のアップデートプ□グラムの動作中は本体の電源を OFF にしないでくださ 
しアップデート作業び途中で中断されるとシステムび起動できなくなりまず。 



• ヘルプ ^ 

EXPRESSBUILDER のを種機能に関する説明を表示します。 ^ 

• トップメニユーに戻る y 

EXPRESS 目 UILDER トップメニューを表示します。 ** 
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マスターコント□—ルメニ 


Windows(Windows 95 JU 降、または Windows 
NT 4.0 じ(降)が動作しているコンピュータ上で添 
付の CD - ROMrEXPRESS 目 UILDER 」 をセットす 
ると、「マスターコント□ールメニュー」が自動的 
に起動します。 

g ; システムの状態によっては自動的に起動し 

I ヒン。 ない場合があります。そのような場合は、 
CD - ROM 上の々のファイルをエクスプロー 
ラ等から実行してください。 

CD - ROM のドライブレター: ¥ MC ¥1 ST.EXE 



マスターコント□ールメニューからは、 Windows 上で動作するを種バンドルソフトウェア 
のインストールやオンラインド丰ュメントを参照することができます。 

>1; オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式ので書で提供されているものもあります。こ 
I レ、, 卜 I のファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の Acrobat Reader がインス 

卜ールされている化要があります 。 Acrobat Reader がインストールされていないときは、 
はじめに[ソフトウェアのセットアップ]の [Acrobat Reader ] を還ネ尺して 、 Acrobat Reader 
をインストールしておいてください。 

マスターコント□ールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク 
リックするか、ちクリックして現れるポップアップメニューを使用してください。また、一 
部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム•権限で実行できないとき、グレイ 
アウト表示され選択できません。適切なシステム-権限で実行して<ださい。 

I M-O CD-ROM をドライブか5取り出す師こ、マスターコント□—ルメニューおよびメニューか 
5起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。 
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ExpressPicnic 

「 ExpressPicnic ®」 は、 Express サーバのセツトアップで使用する「セツトアップパラメータ FD 」 を作成する 
ツールです。 


EXPRESSBUILDER と ExpressPicnic で作成したセットアップパラメータ FD を使ってセットアップをする 
と、いくつかの確認のための车一入力を除き 0 S のインストールからを種ユーティリティのインストールま 
でのセットアップを自動で行えます。また、再インストールのときじ前回と同じ設をでインス!-ールする 
ことができます。「セットアップパラメータ FD 」 を作成して、 EXPRESS 目 UILDER から Express サーバを 
セツトアップすることをお勃めします。 


■ I ： 「セットアップパラメ ータ FD 」 がなくても Windows Server 2003または Windows 2000をイ 
ンストールすることはできます。また、「セットアップパラメータ F D 」は、 
EXPRESSBUILDER を使ったセットアップの途中で修正-作成することもできます。 



ソ 

フ 


ExpressPicnic のインストール 


ア 

セットアップパラメータ FD を作成するために Windows XP / 2000 、 Windows Server 編 
2003、または Windows NT 3.51 W 降 、 Windows 95/98/ Me で動作している〕ンピュータ 


じ ExpressPicnic をインス I —ルします。 

ExpressPicnic は PC 98- NX シリーズ. PC - 9800シリーズ. PC - AT 互換機で動作します。 

rE!7ig 


Windows XP/ 2000 • Windows Server 2003 • 
Windows NT 4.0 - Windows 95/98/Me 

Windows XP / 2000 、 Windows Server 2003、または Windows NT 4.0 、Windows 95/ 
98/ Me で動作しているコンピュータの場合は次の手順でインス I -ールします。 

■ I ； お使いになっているモデルによって画面に表示される内容が多少異なることがありますが、 

L ヒン jT I 同じ手順でセットアップすることができます。 


1 . OS を起動する。 

2. ミ!^付の 「 EXPRESS 目 UILDER 」 CD - ROM を CD - ROM ドライブ、にセツトする。 
マスター コント□—ルメニ ューが 表示されます。 
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3. 画面上でちクリックするか、[ソフトウェ 
アのセットアップ]を左クリックする。 

メニューが表示されます。 

4. [ ExpressPicnic ] をクリ、ソクする。 

セツトアップウイザードが起動します。 



メッセージじ従ってインストールを続け 
てください。 



ExpressPicnic t ゥトアゥフ • 7•ログ非へようこそ。 
Wfci このフ•日ク、うりま、 ] ンヒ•ュづに ExpressPicnic ぞ 
^が HI ■します。 

この t クトアゥ:?* ] •日グう t を実巧する前に、すぺての Windows 
)4 ログ北をぶずが了して下さし1。 

[おン邮]ホ''クンをクリゥクし t •が•がフ‘日グうげが了した散現 
なほ巧中の: r ログうムぞすべてが了させて下さい。 


普告：このフでク''うりま、ぎな権;'去およむ:国隙莫約によって 
巧話されています。 

この]、グうム、またはその一がをお化で巧製または配ホす 
ることは、まなにより禁止されています。 


/日巧皿:！ ^ I 


[ユーザの情報]ダイア□グボックスの 
[シリアル番号]を入力する必要はあり 
ません。 


インストールを完了した6[終了]をク 
リックし、「セットアップ パラメータ FD 
の作成」(こ進んで < ださい。 


巧 



^；?、^を~^!^^^ぉの娜を号ぞ入力し、[みへ]ホ'' クンを 





<戻る巧） J みへ(の> J _ WM J 


Windows NT 3.51 

Windows NT 3.51 で動作しているコンピュータの場合は次の手順でインス I -ールします。 

1. Windows NT 3.51 を起動する。 

2. 添付の 「 EXPRESS 目 UILDERJCD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブ(こセツトする。 

3. ファイルマネージヤまたはコマンドプ□ンプトか6、 「 EXPRESS 目 UILDER 」 CD - ROM の 
「¥ WINNT¥P に MC ¥ SETUP ¥」 PN ¥ SETUP . EXE 」 を実行する。 


セットアップウィザードが起動します。メッセージに従ってインストールを続けてください。イ 
ンストールを完了した6、「セットアップパラメータ FD の作成」(こ進んでください。 
















































最掛まったファイル也） 

設定を） 

検まに） 

ヘルプお） 

ファイルをを指定して実巧(風.. 



0 S をインストールするためじ必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ 
FD 」 を作成します。 U 下の手順に従ってください。 


■L 手順の中では、 Trekking コマンドをインストールしたときに指をしたフォルダ名を 
I ント I 「 ExpressPicnic 」 と仮定:しています。 


1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる。 

く Windows XP/2000 • Windows Server 2003 
98/Me の場合> 

スタートメニューか6[プ□グラム]- 
[ ExpressPicnicHTrekking ] をクリ、ソク 
する。 


Windows NT 4.0 • Windows 9己/ 


く Windows NT 3.日1の場合> 

プ□グラムマネージャの 
[ ExpressPicnic ] グループか6 
[ Trekking ] アイコンをダブルクリックす 
る。 


2 . [ファイル]メニユーの脂報ファイルの新 
規作成]をクリ、ソクする。 

[ディスクの設定]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 


さ巧凶リ 


3. 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア □ グボックスなど、 
セツトアップ情報を設定するダイア□グ 
ボックスが順(こ表示されます。 




ぶ] 


OS 觸り ▼ I [ OK 

os 言語 


I 日本語 




ディスクの設定 
— r Array Disk 


キトンセル I 
、，が」 


厂厂 RA のの抓が械- 

巧続ディスクの卜—タル数 ド； 

バックを巧ぶするディスク数 I ' ■ 

い> ツクぞ巧がする RAID 1片コ b_i 

ライトモード ( S - 自旣 i 綻 广 キ旣 i 旋 


つ 





Trekking 1 


ットアップパラメータ FD の作ぶ 


€一識當み質 
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4. メッセージ(こ従ってダイア□グボックス 
の各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 

IチェックI 

[キャンセル]をクリ、ソクすると入力し 
た内容が消えてしまいます。 

セットアップ情報の設定が完了すると、 
[ファイル保を]ダイア □ グボ、ソクスが表 
示されます。 

•LE12E] 

使用者名と会社名を日本語で設をする 
場合は、 ExpressPicnic で設定:してくだ 
さい。シームレスセットアップ中に曰 
本語入力することはできません。 




巧まマシン ■巧 : ^す ▼] 

インストールバス |MNNT 
厂 .r ふ : e Pack 巧觸厢 



口新規, {—ティシ 3 ンド 095 mb (20 邮〜 999999 mb) 

广巧巧のバーティション 
广 を巧がぞ巧規巧ぶ 
17ファイルシステムを NTFS へま:巧 



已.[セットアップ パラメータ FD] チェック 
ボ、ソクスをオンになっていることを確認 
し、[ファイルさ)]ボックスにセットアッ 
プ情報のファイルをを人力する。 

巨. 1.44M 目で DOS フォーマット済みのフ 
□、ソピーディ スクをフ □、ソピーディ スク 
ドライブ(こセットし、 [OK] をクリックす 
る。 



「セットアップパラメータ FD 」 が作成できました。「セットアップパラメータ FD 」 は Windows 
Server 2003または Windows 2000をインス I —ルするときに使用します。ラベルを貼り 
大切に保管して<ださい。 

• 各項目の設を内容についてはヘルプを参照してください。 

• 既存の情報ファイル（セットアップパラメータ FD ) を修正する場合は 、 ExpressPicnic 
ウィンドウの[情報ファイルの修正]をクリックしてください。ヘルプを参照して情報 
ファイルを修正してください。 














































ンのインストール 


EXPRESSBUILDER CD - ROM でサポートしていないアプリケーシヨンを追力□でインストー 
ルする場合は、 じ(下の手順に従って r セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 

I n-O 追加でインスIルするアプリケーシヨンは、シームレスセットアップ対応されている必要 
びあります。 


1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる（141ぺージ参照）。 


2 . [ファイル]メニューの脂報ファイルの新 
規作成]をクリ、ソクする。 

[ディスクの設定]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 




ソ 

フ 

卜 

ヴ 

ェ 

ア 
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3. を項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア □ グボックスなど、 
セットアップ情報を設定するダイア□グ 
ボックス順に表示されます。 

4 . メ、ソセージ(こ従ってダイア□グボックス 
のを項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 

[キャンセル]をクリックすると入力し 
た内容が消えてしまいます。 


戸ィスウの設定 


OS 種則 | 難— ism ——— I OK 

os 言語 「□みぉ キトンセル 

ディスクの記走 、ルフ， 



已.[アプリケーションの設定]が表示された 
6、[追加アプリケーションのインストー 
ル]にチェックを人れる。 

巨.[ファイル指定]ダイア□グボックスが表 
示された6、[セットアップ パラメータ 
FD ] チェックボックスがオンになってい 
ることを確認し、[ファイルを]ボックス 
にセツトアップ情報のファイルをを人力 
する。 


7. 1.44 M 目で DOS フォーマツト済みのフ 
□、ソ ピー デイ スクをフ □、ソ ピー デイ スク 
ドライブ(こセットし、 [0 K ] をクリックす 
る。 
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オプシヨンの大容量記憶装置ドライ/ V のインストール 


シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインストー 
ルする場合は、じ(下の手順に従って r セツトアップパラメータ FD 」 を作成してください。 


1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる （141 ぺージ参照）。 


2 . [ファイル]メニューの脂報ファイルの新 
規作成]をクリ、ソクする。 

[ディスクの設定]ダイア □ グボ、ソクスが 
表示されます。 


3. を項目を設定し、 [0 K ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア □ グボックスなど、 
セットアップ情報を設定するダイア□グ 
ボ、ソクスが順に表示されます。 

4. メッセージに従ってダイア□グボックス 
のを項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 

I チェック I 

[キャンセル]をクリックすると入力し 
た内容が消えてしまいます。 




OS 辭リ —— 1 ▼] [ ok 1 

os 言語 I 曰: r 巧 三] キトンセル I 

ディスクの設定 、ルフ。 I 

—\ Arrayask - 

厂 r RA のの新規け成- 

操耗ディスクのトータル数 戸 

バックを巧ぶするディスク数 F 
バックを術なする RAID I 二！ 

ライトモード (7 自助設定 广キ轨設定 

I 二 ] 


己.[アプリケーションの設定]が表示された 
6、[大容量記憶装置用 OEM - FD の適用] 
にチェックを入れる。 

Windows Server 2003または 
Windows 2000用のセットアップ情報 
ファイルを作成するとき、[ディスクの 
設定]で [ OS 種另 II ]を [Windows XP 
Professional ] または [Windows 2000 
Professional ] にした場合は選択できま 
せん。 

巨.[ファイル指定」ダイア□グボックスが表 
示された6、[セットアップパラメータ 
F D ] チェックボックスがオンになってい 
ることを確認し、[ファイルを]ボックス 
(こセツトアップ情報のファイルをを入力 
する。 
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1.44 MB でフォーマット済みのフ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットし、 
[0 K ] をクリックする。 









































































巧動機からの情報採取 


ExpressPicnic が、起動しているマシンのセットアップ情報を自動的に採取し、セットアッ 
プ情報ファイルを作成します。 

4^ • ユーザ/グループ情報は探取できません。 

• リモートアクセスサービス （ RAS ) (こついては設定情報を探取できません。 

• アプリケーシヨンで設定情報を採取できるのは、 ESMPRO / ServerAgent だけです。 

• 取得できない情報に関しては、既定値を表示しています。 

• Windows 2000のみサポートしています。 


1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （141 ぺージ参照）。 



2 . [オプシヨン]メニューの[稼動機か6の情 
報探取]をクリックする。 

探取後は、確認/修正画面に移ります。初 
期値が、採取したデータになっているこ 
とを除けば r 情報ファイルの新規作成」、 
あるいは r 情報フアイル修正」と同じで 
す。 



ソ 

フ 

卜 

ヴ 

X 
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編 


14己 
























大量インストール 


ベースとなるセットアップ情報ファイルを指定し、マシンごとに変更する必要のあるパラ 
メータのみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します。 

1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （141 ぺージ参照）。 

2 . [オプション]メニューの[大量インストー 
ルのアシス 卜]をクリ 、ソク する。 


3. [ファイルを開く]画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 

ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄(こ表示されます。 

4. [追加]をクリックする。 


己.ベースとなるセットアップ情報ファイル 
か6変更するパラメータを設定する。 

巨. [0 K ] をクリックする。 

リストに追加した情報が表示されます。 

7. ファイルをを選択し、 [ FD 作成]をクリッ 
クする。 

選択したファイルをのセツトアップパラ 
メータ FD を作成します。 
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Express 本が用バンドルソフトウエア 

Express サーバにバンドルされているソフトウエアの紹介およびインス I ルの方まについて簡単に説明 
します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAsenKWindows 版) 


ESMPRO / ServerAgent ( Windows 版）は本装置にインストールするサーバ監視用アプリ 
ケーシヨンです。 

EXPRESSBUILDER のシームレスセットアップで自動的にインストールすることができま 
す。ここでは個別にインス I -ールする場合に知っておいていただきたいを意事項とインス 
トールの手順を説明します。 



■: 運用上のを意事項については、添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM 内のオンラインド 

I レ、,。キユメント 「 ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）インストレーシヨンガイド」に記載してい 
- ます。ご覧ください。 

インス I ル前の準備 
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ヴ 

X 

ア 
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ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版)を動作させるためには対象 0 S の TCP / IP と TCP / IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設をが必要です。 

ネットワークサービスの設定 

プ〇トコルは TCP / IP を使用してください。 TCP / IP の設定についてはスタートメニューから 
起動する r ヘルプ」を参照してください。 

SNMP サービスの 設定 

コミュニティをに 「 public 」、 トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/|3前96「側の設をで受信するトラップのコミュニティをデフォルトの rpublic 」 から変 
要した場合は、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Marage 「側で新しく設をしたコミュニティをと同じを前を 
入力します。 
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インストール 


ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）のインス 
I -ールはミ聚付の 「EXPRESS 巨 UILDERJCD-ROM 
を使用します。本装置の OS が起動した後、 
Automn で表示されるメニューから[ソフトウェ 
アのセットアップ]-拒 SMPRO ]- 拒 SMPRO / 
ServerAgent ] の順にクリ、ソクしてください 。 W 
降はダイア□グボックス中のメッセージじ従って 
インストールしてください。 

I n-O アドミニストレータの権限を持ったアカウ 
胃司 ントでシステムに□グインして<ださい。 


の ■ 巧の KSBITiBHM 


回 



ネットワーク上の CD - ROM ドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当て 
を行った後、そのドライブから起動してください。エクスプ□ーラのネットワークコン 
ピュータからは起動しないでください。 

アップデートインストールについて 

「ヒント I ESMPRO / ServerAgent がすでにインストールされている場合は、々のメッセージが表示さ 

れます。 


ESMPRO / ServerAgent が既にインストールされています。 


メッセージに従って処理してくださし、。 


インス I -ール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）をインス I -- ルした後に次の手順で正しくインス 
I -ールされていることを磕認してください。 

1 . 本装置を再起動する。 

2 . イベント□グを開く。 

3. イベント□グ(こ ESMPRO / ServerAgentWindows 版)の監視サービスに関するエラーが登録され 
ていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度はじめか6イン 
ストールし直してください。 
























FastCheck 


FastCheck は、本装置がサポートする IDE タイプのオプシヨンのディスクミラーリングボ ー 
ドを管理-監視するソフトウエアです。 

ディスクミラーリングコント□ーラに接続した八ードディスクドライブ(アレイディスク）の 
監視や状態の表示をしたり、万一、異常が起きたときにビープ音やポップアップメッセージ 
の表示などで通知したりします。 

また、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Agent ( Ve 「.3.4 W 齡との連携によリ、異常が起きたときに 
ESMPRO/Se 「 ve 「 Manage 「をィンス I — ルしている管理 PC にアラー ト通報や ALIVE 通報を 
することちできます。 


カスタムインスI-ールモデルでのセツトアップ 


モデルによっては購入時に FastCheck があらかじめインス I -ールされている場合もありま ^ 
す。 FastCheck がインストール済みの本体に後から ESMPRO / ServerAgent をインス I ル ト 
した場合は、 FastCheck を一度、アンインス! -- ルしてからインストールし直してくださ ミ 
い。 ア 

編 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

FastCheck は添付の 「 EXPRESS 巨 UILDERJCD - ROM じ収められている自動インストール 
ツール r シームレスセットアップ」を使ってインス I '''ールできます。 

シームレスセットアップ中にアプリケーションを設定するダイア□グボックスが表示されま 
す。ここで 「 FastCheck 」 を選択してください。 

シームレスセットアップで FastCheck をインストールした場合で、後から ESMPRO / 
ServerAgent をインス!ルした場合は、 Fasl ; Check を一度、アンインス!ールしてからイ 
ンス I -ールし直してください。 


確認事項 

インス I ル済みの FastCheck について次の点を磕認してください。 

• [スタート]メニユーの[プ□グラム]に [ Promise ] というを前のフォルダが作成されてい 
ることを磕認する。 

• Windows の起動後のタスクトレーに、 FastCheck のアイコン（包）が表示されている 
ことを5在認する （ Fas に heck は Windows 常福型のアプリケーシヨンです）。 

• コント□—ルパネルのサービスで 「Promise FastTrak Service 」 が開始されていることを 
磕認する。 

• FastCheck が起動することを磕認する。 

[ Promise ] フォルダの中から [ Fasttrak ] — [FastCheck Monitoring Utility ] の順に選択す 
るか、タスクトレーの FastCheck アイコン （ @ ) をダブルクリ、ソクすると起動します。 
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• FastCheck を起動後、[オプション]-[通知]- [ NT システムイベント□グの使用]が 
チェックされていること（デフォルト値です）を確認する。 

— "〇 ESMPRO / ServerMana 呂 er をインス! -- ルした管理 PC にディスクミラーリングコン 
卜□—ラに関するアラート通報や ALIVE 通報をずる場合は 、 「Promise Fast Irak 
Log Service 」 び開始されており、 FastCheck のオプション設定 [ NT システムイベン 
卜 □ グの使用]びチエツクされていなければなりません。 


パスワードの設定 

セ丰ュリティ上、 Fas に heck を起動する際にパスワードによる磕認ができるよう、パスワー 
ドを登録してください。パスワードは Fas に heck を起動後、[オプション]-[パスワードを 
使用可能じする]を選択すると表示される設を画面で設をできます。 


運用上のミち意 

Fas に heck をインストールして運用する上で特にを意していただきたい点について説明しま 
す。 FastCheck で表示される画面についての説明やその他のを意事項については、オンライ 
ンド丰ュメント 「 FastCheck ユーザーズガイド」を参照してください。 

参 ESMPRO / ServerAgent がインス I —ルされている本体に FastCheck をインストールす 
ることをお勧めします。 ESMPRO と連携したさまざまな管理-監視機能を利用すること 
ができます作 SMPRO がインス I ルされていなくても、 FastCheck の動作には支障が 
ありません)。 

ただし、 ESMPRO は Ver .3.4 じ(降のパージョンを使用してください。 

• FastCheck の設定を変更した場合は、ダイア□グボックス内にある[適用]を 
クリックして情報を更新してから終了してください。 

• Fas に heck の]: i 下のオプションは親を値から変更しないでください。 

- [ NT システムイベント□グの使用] (既定値：チェック） 

-[書き a みキャッシュを使用可能にする](既を値：チェック） 

-[ホットスペア/自動リビルドを禁じる](既定値：チェックなし） 

• ディスクのリビルドやシンク□ナイズ(整合性の磕認)の間もアクセスすることはできま 
すが、処理時間が長<なる場合があります。 

• ESMPRO からは、ディスクミラーリングコント□ーラで制御されている八ードディスク 
ドライブは、1台のドライブとして認識されます。また、このディスクミラーリングコン 
卜□ーラはディスクアレイではなく、 「 SCSI コント□ーラ」として管理されます。 


新規インス I -ール 

FastCheck を新規にインス I ルする場合（または再インス I ルする場合)は、オンライン 
ド车ュメント 「 FastCheck ユーザーズガイド」を参照してください。 






エクスプレス通報ヴービス 


エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムじ発生する障害情報(予防保守 
情報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターじ自動通報することができます。 

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察®したり、障害発生時に迅速 
じ保守を行ったりすることができます。 

また、お客様のサーバ上で動作するエクスプレス通報サービスと、クライアント上で動作す 
るシステム監視サービス （ DMITOOL ) を連携させることでシステムを安をじ稼働させること 
ができる、クライアント/サーバ型の保守サービス （PC 通報連携機能）を提供しています。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時にエクスプレス通報サービスがあらかじめインストールされている 
場合もあります。インストール済みのエクスプレス通報サービスはまだ無効になっておりま 
す。必要な契約を行い、通報開局 FD を入手してから、次の操作を行うとエクスプレス通報 4 

サービスは有効になります。エクスプレス通報サービス有効後は EXPRESS 目 UILDER 内にあ 
るオンラインド车ュメント r エクスプレス通報サービスインストレーションガイド」を参照し X 

て設定:してください。 Z 


セットアップに必要な契約 

エクスプレス通報サービスを有効にするには、 W 下の契約等が必要となりますので、あらか 
じめ準備してください。 

• 本体装置の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約 

本体装置の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済 
みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細について 
は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。 

• 通報開局 FD 

契約後送付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 
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エクスプレス通報サービスを有効にする操作 

次の手順で購入時にインス I -ール済みのエクスプレス通報サービスの機能を有効にします。 


1 . [コント□-ルパネル]の忙 SMPRO / ServerAgent ] を選択する。 

2 . [全般]タブの[通報の設定]をクリックする。 

アラートマネージャ設定ツールが起動します。 

3. [ツール]メニューの[エクスプレス通報サービス]、[サーバ]を選択する。 
[エクスプレス通報サービスセットアップユーティリティ]が起動します。 

4. 通報開局 FD をフ□、ソピーディスクドライブにセットし、通報開局 FD を読み込む。 
エクスプレス通報サービスが有効となります。 


手動インストール(新規インストール） 

手動でインス I -ールする場合は、 t (下の説明を参考にしてインス I -ールしてください。 


エクスプレス通報サービスのセットアップ環境 

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、 t (下の環境が必要です。 

ノ、ードウェア 

• メモリ 18.01 VBW 上 

• 八ードディスクドライブの空き容量 30 .0 M 巨じ(上 
• モデム 

ダイヤルアップ経由の通報を使用する場合、モデムが必要です。ダイ^ルアップ経由の 
エクスプレス通報で使用するモデムは NEC フィールディングにご相談ください。 

• メールサーバ 

電子メール経由の通報を使用する場合、 SMTP をサポートしているメールサーバが必要 
です。 


ソフトウェア 

• 添付の 「EXPRESS 目 UILDERJCD-ROM 内の ESMPRO/ServerAgent 
• 上記、 ESMPRO / ServerAgent がサポートする 0 S 

• マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に下の環境が必要です。 
ESMPRO/ServerManager + ESMPRO/AlertManager Ve 「.3.4 JU 降 

* 監視対象となるサーバにインス I ルされている ESMPRO / ServerAgent のバー 
ジョン W 上を使用してください。 

(例）監視対象となるサーバにインストールされている ESMPRO / ServerAgent の 
バージョン 3.8 の場合、バージョンが 3.8 JU 上の ESMPRO/ServerManagertf 
必要です。 





セットアップに必要な契約 

セットアップを行うには、じ(下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してくださ 
い。 

• 本体装置の八ードウてア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約 

本体装置の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済 
みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細について 
は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。 


• 通報開局 FD 


契約後送付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 

■ 

エクスプレス通報サービスのセットアップじついては、「オンラインド羊ュメント」を参照し 

てください。 ソ 

フ 

卜 

ヴ 

PC 通報連携機能 T 

編 

PC 通報連携機能は、クライアントで発生した障害の情報を電子メールやモデム経由で保守 
センターに自動通報するサービスです。このサービスを使用することにより、クライアント 
の障害を事前に察知したり、障害発生時、すみやかに保守することができます。 

PC 通報連携機能のセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してくださ 
い。 

また、別途 PC 通報連携機能での契約が必要となります。お買い求めの販売店、または保守 
サービス会社にお問い合わせください。 
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テープ監視ツール 


テープ監視ツールは、 Express サーバに搭載したテープドライブならびに使用しているテー 
プメディアの状態を監視するユーティリティです。 

へ、ソドのミちれや不良テープの使用などによるバックアップファイルの消失やバックアップの 
失敗などを防止するためじ、テープドライブを搭載している装置にはこのユーティリティを 
インス I '''ールすることをお勧めします。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルじよっては購入時にテープ監視ツールがあらかじめインス I -ールされている場合もあ 
ります。インストール済みのテープ監視ツールのサービスを次のように設定してください。 
サービスの設定は[コント□-ルパネル]のけービス]をダブルクリックすると起動します。 

• 選択するサービスさ )： TapeAlertChecker 
• スタートアップの種類：自動 
• □グオン： システムアカウント 

[デスクトップとの対話をサービスじ許巧]にチェック 

サービスに打3戶6八16け加6〇1<6「]がない場合は、装置にインス!-ルされていません。次の 

r 手動インストール(新規インストール）」を参照してインストールしてください。 


手動インストール(新規インストール） 

手動でインス!-ールする場合は、 U 下の説明を参考にしてインストールしてください。詳し 
くはオンラインドキュメントの r テープ監視ツールセットアップガイド」をご覧ください。才 
ンラインド羊ュメントは、ミがの 「 EXPRESS 巨 UILDERJCD - ROM の次のディレクトリじ 
PDF ファイルで格納されています。 


CD-ROM ドライブ: ¥ TpTool ¥ SG _ TP 6 .pdf 


動作環境 

ノ、ードウェア 

• インストールする装置 Express 5800/50、100、600シリーズ本体 

• メモリ 500 KBW 上 

• 八ードディスクドライブの空き容量 2.2 M 巨じ(上 

ソフトウェア 

• オペレーティングシステム 

— Microsoft ® Windows NT ® 4.0日本語版 （Service Pack 日]:>(降） 

— Microsoft ® Windows ® 2000日本語版 

Microsoft ® Windows ® Server 2003と Microsoft ® Windows ® XP はサポートしていま 
せん。 
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• アプリケーション 

- ARCserve J 6.0 for Windows NT ( SP 3) (全エディション） 

- ARCserve J 6.5 for Windows NT (全エディション、 Patch 07 が必要) 
- ARCservelT J 6.61 for Windows NT (全エディション） 

- ARCserve 2000 ( SP 2) (全エディション） 

—己 ackupExec for Windows NT Ver .7.3 
—己 ackupExec for Windows NT Ver .8.5 
- NTBackup(Windows NT 標準装備のバックアップツール） 

-#己 KUP 


監視対象装置 

テープ監視ツールで監視できるテープドライブは次のとおりです (2004 年6月現在）。 



• 内蔵/外が AIT 


• 内蔵/外付 AIT 集合型 


• 内蔵/外が DAT ( DDS 3) 


• 内蔵/か付 DAT 集合型 ( DDS 3) 

• 内蔵 TRAVAN 
• 外が TRAVAN 集合型 
• 内蔵/外付 DAT ( DDS 4) 

• 内蔵/外付 DAT 集合型 ( DDS 4) 
• 内蔵 SLOT 
• 内蔵 LT 0 
• 外付 LT 0 


N 8151 -28/-34/-34 A /-41/-41 A /-44/-46 、 ± 

N 855 1-1 9/-28/-34、 N 8560-16 

N 8151-29/-36、 N 8551-20/-29/-36、 ゥ 

N 8560-17 マ 

N 815 1-1 2目 C 、 N 8551-12/-12 A /-12 BC 、 編 

N 8560-12/-に AC 

N 8151-13 AC 、 N 8551-13/-13 AC 、 

N 8560 -13/-13 AC 
N 855 1-21 
N 8560-19 

N 8151-26/-43/-45、 N 8551-26、 N 8560 -22 
N 8151-27、 N 8551-27、 N 8560 -23 
N 8151-38 
N 8151-37/-40 
N 8160 -39 


対象ドライブとバックアップソフトの対応につきましては NEC の Web 情報ページにある 
「NEC 8番街 ( http :// nec 8. conn /)」 の「サポート情報」一「商品情報-消耗品作 xpress 5800 • 
テクニカル ガイド）」にある r バックアップ装置」を磕認してください。 
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インストール手順 


添付の 「 EXPRESS 目 UILDERJCD - ROM の次のディレクトリにある 「 setup . exe 」 をエクスプ 
□ーラなどから起動して<ださい。 

CD-ROM ドライブ: ¥ TpTool ¥ setup.exe 

W 降は画面に表示されるメッセージじ従ってください。詳しくはオンラインド车ュメントで 
説明しています。 

インストールの完了後、サービスが動作していることを磕認してください。「カスタムイン 
ス I -ールモデルでのセットアップ」の説明を参照してください。 

監視じついての詳細な設をは、 ini ファイルを編集することで変更できます。 in ロァイルは rc : 
¥Program ドお5¥下3。6八16け加6〇1<6「¥0:「1.1加です（デフォル トの設定でインストールした 場 
合）。設定の詳細についてはオンラインドキュメントをご覧ください。 




ESMPRO/UPSController Ver.2.1 


BTO (ビルド•トゥ•才ーダー)でインス! -- ルされる ESMPRO/UPSController Ver .2.1 じ 
ついて説明します。 

■I ： ビルド-トゥ.才ーダーで指をされたバンドルソフトウェア、あるいは才ーダーされたソフ 
pTTq トウエアです。なお、 EXPRESSBUILDER には含まれていません。 


インストール済みの ESMPRO/UPSController のセツトアップ 


Express サーバのモデルの中には化荷時に rESMPRO / UPSController 」 がインス I ル済み 
の場合がありますが、設定値はデフォルト値のままになっている場合があります。 

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセツトアップしてください。 


ESMPRO/UPSController ヴービス (SPOC-I Service ) の起動 

[サービスコント□-ルマネージャ]を開き、に POC-I Service ] を開始してください。 
すでに、に POC-I Service ] が開始されている場合はそのままでかまいません。[コント□一 
ルパネル]を閉じてください。 



ソ 

フ 

卜 

ヴ 

X 

ア 

編 


動作確認 

SPOC-I Service が起動後、約1分 W 上経過してから次の方まで動作を磕認します。 

動作磕認は、「磕認1」、「磕認2」の両方とち行って<ださい。「磕認1」、「磕認2」の両方が「正 
常」な場合は、動作に問題ありません。この後の r 設定変更」に示すの処理を行う必要はあり 
ません。 

■ 確認1イベントビューアによる確認 

Windows の「イベントビューア」で ESMPRO / UPSController が正常に起動していること 
を確認してください。 

1 . [イベントビューア]を起動する。 

2 . [イベントビューア]のメニューバーか6[□グ]を選択し、[システム]を選ぶ。 

3. 上記により表示されたイベントの中か6[ソース]さ)がに POC-I Service」 のものを選ぶ。 

4. イベントの[詳細]を表示し、じ(下のイベントの[説明]があることを確認する。 

[正常] UPS 通信開始 

[異常] UPS 通信 エラー (無応答） 

このイベントがを在した場合、この後の「設定変更」を参照して ESMPRO / 
UPSController の設定を変更してください。 

■ 確認2 ESMPRO/UPSController の GUI による確認 

「磕認1」で r 正常」を磕認した後、 GUI で UPS の情報が正しく表示されていることを磕認し 
てください。 
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1. [スタート]メニユーの[プ□グラム]- [ ESMPROJJPSController]-[UPSController 巧-シ、'りを 
起動する。 

起動方法の詳細は、別冊の ESMPRO / UPSController の「セットアップカード」を参照してくださ 
い。 

2 . [ UPSController マトシ''巾]のメイン画面(チヤート）で UPS の情報が表示されていることを確認する。 

[正常] UPS 情報の r 商用電源の値( V )」、「商用最大電圧の值( V )」、「商用最^」\電圧の値( V )」、 
「負荷容量の値(％)」等が表示される。 

[異常] UPS 情報の r 商用電源の値( V )」、「商用最大電圧の值( V )」、「商用最\電圧の値( V )」、 

「負荷容量の値(％)」等が表示されない。 

この後の r 設定変更」を参照して ESMPRO / UPSController の設定を変更してください。 


設定変更 

r 動作磕認」の r 磕認1」、または r 磕認2」で r 異常」だった場合は、次の設を内容を磕認して設を 
を変更してください。 


1 . [スタート]メニューの[プ□グラム]- [ ESMPROJJPSController ] - [UPSController 巧-シ、'りを 
起動する。 

起動方まの詳細は、別冊の ESMPRO / UPSController の「セットアップカード」を参照してくださ 
い。 

2 . [ UPSController 巧-シ''巾]のメニューバーより、啟定]■働作環境の設定]を選択し、下記の設定 
画面を表示し、各設定内容を確認する。 



■ ネットワーク上のをドメインへの巧が 
口き加がインへの巧か 
广わッシヨン巧続中のコンビュータへの巧か 
r 巧かしない 


SNMP エージェント： 


使用しなし 


IP シャットダウンホリ御—^————— 
0S シャットダウン f を留時間： 

厂 

巧 

イペントコ7ンド巧ち合わせ時間： 

厂1 

巧 


キトンセル J 


コンピュータと UPS の通信を行う COM 
ポート番号を正しく設定する。 


使用する UPS を正しく設定する。 


ESMPRO/AutomaticRunningController と連 
携して使用する場合に r する」を設定する。 
(連携して使用しない場合は、必ず「しない」 
に設定してする。） 


3 . 正しく設定した後、 [ UPSController 巧-シ''りのメニューバーより、[ファイル]-[上書き保を]を 
選択し、設定を保をする。 

4 . [コント□ールパネル]の[サービス]を開き、に POC-I Service ] を再起動する。 


己.前ページの動作確認をする。 






























新規インストール 

ESMPRO/UPSController Ver .2.1 を新規にインス I -- ルする手順を説明します。 


ESMPRO/UPSController のアンインストール 


現在〕ンピュータにインス I -- ルされている ESMPRO/UPSController をアンインス I -- ル 
してください。 

ESMPRO/UPSController のアンインストールは、「 Exp 「 essSe 「 ve 「 Sta け up 」の CD - ROM と 
rESMPRO/UPSController Ve 「.2. 1 ( UL 1 047-401) 」の Key-FD (羊ーディスク）を使ってアン 
インストールしてください。 

ESMPRO/UPSController のアンインス I ルについての詳細は、另! I 冊の ESMPR 0/ 
UPSController の r セットアップカード」を参照してください。 

アンインス I -ール後は、必ずコンピュータを再起動してください。 



ソ 

- フ 

インス!ル た 

ESMPRO/UPSController のインストールは、 rExp 「 essSe 「 ve 「 Sta 「 tup _^ CD-ROMch ア 
rESMPRO/UPSController Ve 「.2. 1 ( UL 1 047-401) 」の Key-FD (羊ーディスク）を使ってイン 編 
ストールしてください。 

ESMPRO/UPSController のインストールについての詳細は、別冊の ESMPR 0/ 
UPSController の「セツトアップカード」を参照してください。 


アップデートインス I -ール 

アップデートは次の手順に従ってください。 

1 . Administrators □— カルグループ(こ所属するユーザーで□グオンする。 

2 . 安全のためじ、必要最ル限のアプリケーション ( Server サービスなど)を除くアプリケーションを 
終了する。 

3 . 「スタートメニュ ー」一 r 設定」 一 r コント□-ルパネル」一けービス」で次のサービスを停止する。 

• SP 0 C-I Service 

• ESMPRO/ARC Service 

• SNMP Service 


4 . 「 ExpressServerSta け up 」の CD - ROM を CD-ROM ドライブ(こ、 「 ESMPRO/UPSController 
Ver 2.1( UL 1047-401)」 の Key - FD (キーデイスク）をフ□、ソピーデイスクドライブにセ、ソトする。 


己. rExpressServerStartup 」 CD - ROM の中にあるに ETUP . EXE 」 を起動する。 


ESMPRO / UPSController のアップデートが開始されます。 
巨.アップデート完了後、システムを再起動する。 
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7. 再起動後、 ESMPRO / UPSController マネージャを起動し、 ESMPRO / UPSController のバージョ 
ンを確認する。 


ESMPRO/UPSController Version 2.1 


W 上でアップデートは終了です。 




PowerChute plus Ver ■ 已 ■11J/ 已 .2 J 


BTO (ビルド-トゥ-才ーダー）でインストールされる PowerChute plus Ver .5.11」/5.2 J に 
ついて説明します。 

pi ： ビルド-トゥ.才ーダーで指をされたバンドルソフトウェア、あるいは才ーダーされたソフ 
トウエアです。なお、 EXPRESSBUILDER には含まれていません。 


カスタムインストールモデルでのセットアップ 

Express サーバのモデルの中には化荷時に 「PowerChute plus ] がインス トール済みの場合が 
あります。ただし 、 PowerChute p / LAS はデフォルト値の状態でインストールされています。 

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセットアップしてください。 

ソ 

- フ 

PowerChute p/us ヴービス (UPS-APC PowerChute plus Service ) の起動 と 

ヴ 

[コント □-ルパネル]のけービス]を開き、 [ UPS-APC PowerChuteplus Service ] を開始 去 
してください。すでに [ UPS-APC PowerChuteplus Service ] が開始されている場合はその 編 
ままでかまいません。 [コント □ールパネル]を閉じてください。 


動作確認 

UPS-APC PowerChute 戶心 s Service が起動後、約1分 t (上経過してから次の方まで動作を 
磕認します。 

動作磕認は、「磕認1」、「確認2」の両方とち行ってください。「磕認1」、「磕認2」の両方が「正 
常」な場合は、動作に問題ありません。この後の r 設定変更」に示す処理を行う必要はありま 
せん。 

■ 確認1イベントビューアによる確認 

Windows の「イベントビューア」で PowerChute が正常に起動していることを磕認し 

てください。 

1 . [イベントビューア]を起動する。 

2 . [イベントビューア]のメニューバーか6[□グ]を選択し、[システム]を選ぶ。 

3. 上記により表示されたイベントの中か6[ソース]をが rups 」 のものを選ぶ。 

4. イベントの[詳細]を表示し、(下のイベントの[説明]があることを確認する。 

[正常] UPS との通信が確立しました。 

〔異常] UPS との通信が確立できません。 

このイベントがを在した場合、この後の r 設定変更」を参照して PowerChute pluscm 
定を変更して < ださい。 

■ 確認2 PowerChute り/ as の GUI による確認 

「磕認1」で r 正常」を磕認した後、次の手順で UPS の情報が正しく表示されていることを確 
認してください。 
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[スタート]メニユーの[プ□グラム]— [ PowerChutePLUS ] — [ PowerChutePLUS ] を起動する。 
起動方法の詳細は PowerChu お plus の[インス トールガイド」を参照してください。 


2. [ PowerChutePLUS ] のメイン画面（チヤート）で UPS の情報が表示されていることを確認する。 

[正常]データフィールドエリアの rups 化力」、「最ル電圧」、「最大電圧」、 rups 温度」、「出力 
周波数」などが表示される。 

[異常] UPS 情報の rups 化力」、「最ル電圧」、「最大電圧」、 rups 温度」、「出力周波数」などが 
グレーアウトで表示されている。 

この後の r 設定変更」を参照して PowerChute の設定を変更して<ださい。 


設定変更 

r 動作磕認」の r 磕認1」、または r 磕認2」で r 異常」だった場合は、次の設定内容を磕認して設を 
を変更してください。 

1. [スタート]メニューの[プ□グラム]- [ PowerChutePLUS ]-[ PowerChutePLUS ] を起動する。 

起動方まの詳細は 、 PowerChute iO / us の「オンラインヘルプ」、または PowerChute p / us に添付 
の r ユーザーズガイド」を参照して < ださい。 

2. [ PowerChutePLUS ] のメこューバーより、[構规一随信パラメータ]を選択し、下記の設定画面 
を表示し、を設定内容を確認する。 



通信シグナルが[スマー 
トシグナリング]である 
ことを確認する。 


コンピュータと UPS の通信 
を行う COM ポート番号を正 
しく設定する。 


3. 正しく設定した後、 [0 K ] をクリックし、 「 PowerChutePLUS 」 のメニューバーより、[システム] 
一[別のサーバを監視]を選択し、再度監視するサーバを選択する。 

4. 前ページの動作確認をする。 

新規インス I -ール 


PowerChute z ^/ las の新規インストール（再インストール）については、 PowerChute plusiZ 
添付の「インストールガイド」を参照してください。 

































管理 PC 用バンドルソフトウエア 

Express サーバをネットワーク上から管理するための r 管理 PC 」 を構築するために必要なバンドルソフト 
ウェアについて説明します。 


ESMPRO/ServerManager 


ESMPRO / ServerAgent がインス I -- ルされたコンピユータをネ、ソトワーク上の管理 PC か 
ら監視-管理するには、本体にバンドルされている ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「をお使いくだ 
さい。 

管理 PC へのインストール方まや設定の詳細じついてはオンラインド丰ュメントまたは 
ESMPRO のオンラインヘルプをご覧ください。 



，|： • ESMPRO/ServerManager の説明について つ 

ESMPRO/ServerManager の使用にあたってのを意事項や補足説明がオンラインドキュ た 
メントで説明されています。添付の 「EXPRESSBUILDERJCD-ROM 内のオンラインド エ 

キュメント 「ESMPRO/ServerManager インストレーシヨンガイド」を参照してくださ ア 

し、。 編 

• ESMPRO/ServerManager のデータビューアでのメモリ表示について 

ESMPRO/ServerManager のデータビューアから本体のメモリの状態を確認するとメモ 
リバンク （DIMM スロット）が2つまでしか表示されませんが異常ではありません。本装置 
では、 DIMM スロット1に搭載されたメモリの情報(容量）をデータビューアの「メモリバ 
ンク1」に表示し、 DIMM スロット2と DIMM スロット3に搭載されたメモリ容量の合計を 
「メモリバンク2」に表示します。 

(例） DIMM スロット1に 512MB、DIMM スロット2と DIMM スロット3に 128MB の 
DIMM をそれぞれ搭載した場合のデータビューアでの表示 

ハー ドウエア 

メモリバンク 

- [1] メモリバンク： 512MB 

[2] メモリバンク： 256MB 


MWA —Management Workstation Application— 


本装置では、 MWA を使ったリモートコンソール機能はサポートしていません。 
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Mem ひ 
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